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  جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني )  - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  6069 -  حكم تحديد مسافة بين الرجلين في الصلاة - نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  يقول قال لي احد الاخوة اذا وقفت في الصلاة لا تفرق بين رجليك وخلي بينهما شبرا او اقل من ذلك فهل كلامه صحيح هذا كلام متناقض لا تفرق في مجال بينهم هذا كلام تناقض
  -
    
      00:00:00
    
  



  السنة انه انه يفرق بين رجليه ولا يضمهما حسب التيسير يكون بينهما فجوة بين رجليه وهو قائم هذا هو السنة اما التحديد ما الحاجة الى التحديد نعم جزاكم الله خيرا
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      00:00:16
    
  



